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Bodegraven, Penningkruid 1 t/m 35 en Penningkruid 2 t/m 34 

Meldingen op grond van artikel 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen (bodemenergiesystemen) 

Voor bodemenergiesystemen bij woningen of wooncomplexen is het Besluit lozen buiten inrichtingen 
van toepassing. Indien het kleine gesloten bodemenergiesystemen zijn buiten interferentiegebieden, 
is een vergunning voor gebruik niet nodig. De eigenaar kan volstaan met een melding van de activiteiten. 

Burgemeester en wethouders hebben de volgende meldingen ontvangen: 

Penningkruid 1 t/m 35, 2412 AM Bodegraven voor het aanleggen van een nieuw systeem. 
Penningkruid 2 t/m 34, 2412 AIM Bodegraven voor het aanleggen van een nieuw systeem. 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10a van het Besluit lozen buiten inrichtingen kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. 

Deze bekendmaking staat ook op de website van de Omgevingsdienst Midden-Holland, www.odmh.nl. 
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